故障かな？ 

保証と アフターサービス 
お客様ご相談窓□①ご案内 

仕様 裏表紙 



特長 

よくあるご質問 
各部のなまス 
安全上のごを意 

安全使用に関する重要な内容です 

ご使用前の準備 

•置くところは？ 

•持ち運びかたは？ 

•風向きの変えかたは？ 



運転のしかた 
お手入れ 
ユニッ トの交換 

• ユニッ ト交換ランプ 
• 別売品 

• ユニッ ト交換のしかた 



お買いあげいただを、まことにあ0びとラござい 
ホし 卜— 

この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使 
し、< ださい。 

ご使用の前に、「ま全上のご注意」を必ずお読みく 
ださい。 

この取扱説明書は、いつでち見ることびできる所 
に必ず保存して < ださい。 


*1 当技術マークの数字は、この商品を壁際に置 
いて、強運転時に適用床面積の部屋の中央付 
近(床上から高さ]. 2 m ) の地点で測定した空中 
に吹を出される] cm 3 当たりのイオン個数の 
目まです。 


E m プラズマクラスター7—クおよび 

9プラズマクラスター、 円 asmacluster は、 
面シャ-フ株式尝社の商標です。 


SHARR 

プラズマクラスターイオン発生機 

取扱説明書 



高篤度 I 东1 

プラズマクラスタ-25000 

お名 

IG-C100 



もくじ ページ 


ごほ用の前に ほいかた 化要なとを 







































特長 



高濃度プラズマクラスターイオンが空気をを化 

浮遊ウイルスの作巧を抑えが、浮遊カビ菌* 3 、アレル物質* 4 や、付着したニオイ*巳 
や静電気* S を陳去。さ5に美肌効果も発揮。 


勺 

r プラズマクラスタ ー J 巧術とは？ 

自然界にあるのと同じプラスとマイナスのイオンを 
プラズマ放電により作り出し放出。 

浮遊するウイルスの作用を抑え、浮遊カビ菌などを 
除まするシャープ独自のほ術です。 

自然界に存在するイオンと同じ種類であり、作用メ 
カニズムもお明* 7 されています。もちろんま全性も 
確認済み*日です。 

* 1表紙のを釈を参照<ださい。 


9 

美肌効果*9(ツヤ.八リ.キメ) 

高濃度 プラズマクラスターが3つの 
美肌効果を発揮します。 

• お肌にツヤをちえる 
•お抓に八リを与える 
•お肌のキメを整える 


試験機関 

*2 イギ1」スレト n スク u -ン ■ 

バイ nn ジー社 

Im 3 の密閉容器での試験による10分後 
の効果であり、実使用空間での実証結果 
'いではありません。 


*3 (財)石 j II 県予防医学協会 
*4 広島大学大学院 

先端物質科学研究科 
*已（財)曰本が績檢査協会 
* 目当社調べ 


*7 ドイツアーヘン応巧科学大学 
アートマン教授 

*8 兰菱化学メディエンス(株） 
*9 (株)総合医科学研究所 


•プラズマクラスター技術には、浮遊ウイルスの作巧を抑えたり、ダニのふん-死がいのアレル物質などを分解-除去す 
る効果はありますび、これにより無菌状態び作られるちのではなく、感染予防を保証するものではありません。 
•それぞれ実際のイオン個数や除茜*10 • 浄化-美肌*11効果はお部屋の状況(広さ-お状-エアコン-換気などの使用の 
有無、商品の設置場所など)や使いかた(イオンの吹き出し方向-運転モードなど)によって異なります。 

* 1日浮遊ウイルス:1 ms の密閉容器での識による1日分後の効果。浮遊菌:約1日畳(約4日 ms ) の実験空間での38分後の効果。 

試験結果は、実空間で同様の結果を保証するちのではありません。 

* 11季節-周囲温度(温度-湿度-風の流れなど)や使用時間-個人によって効果は異なります。 


よ<あるご質巧 

Q ユニットは交換しないといけないの？ n 

A •安定して高濃度プラズマクラスターイオン 
" を放出するために定期的に交換が必要です。 

(^10 ペー:0 


Q 運おしない？ 

A ♦差込プラグがコンセントからはずれていま 
" せんか？ 

正しく接続してください。02^ 

• ユニットがさちんと挿入されていますか？ 

與まで挿入してください。 GHHIE ) 

• ユニット交換時期が過ざていませんか？ 
ユニットを交換してください。 (9.10 ベ-ジ) 


Q においびする？ 

A • ユニット (3 ぺージ * 1 2) で発生ずるオゾン 
" のニオイがすることがありますが、健康上、 
問題ありません。 


ずでにお使いのお客様のご質問に 
お答えしました。 

r ジー」と音びずる？ 

• プラズマクラスターイオンが発生するとき 
の音で、異常ではありません。 

(音の間隔は変わることがあります） 

使用環境や、運転モードにより音が大さく 
感じたり、聞こえにぐく感じたりすること 
がありますが、プラズマクラスターイオン 
の効果は変わりません。 


Q 吹き出ず風が弱くなった？ 

「パ'サバヴ」と音びする？ 

A ♦フィルターにほこりが付いていませんか？ 
" フィルターのお手入れをしてください。 

( 7, 8 ベ-ジ） 

/お手入れ後、フィルターリセットボタン、 
、を、3砂じ(上押してください。 I 
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各 pB のなまス 







質 



の出 □ 

ルーパー 

( b ベ-ジ） 

本体カバー 


フィルター 

(吸込 □) 

じ 8 ベ-ジ） 


運乾ランプ(青） CT 


ユニット交換ランプ(ホ） 

C 9 J 0 ページ） 


運転ボタン cr ^ 

••を 



ユニッ f - 交換 

G - 


フイルター 
ち手入れ 

し 、 


リセット 
けみ押し） 


フィルターお手入れ 
ランプ(糧） CEEi) 


フイルターリセツトボタン C 8ぺ-ジ) 


A ん 

(本体カバー-フイルターをはずした状態） 



清掃ブラシ era 





inur 

rr 

li 

w 

—はず! 

\ 

rj \ 




内部フィルター 


*12 ユニットとはプラズマクラスター- r オン発生ユニット 
のことです。（な巧同様）お手入れ時と交換時な外は、 
はずさないで < ださい。 



とつて 


フイルター 

顺込 □) 

電源コード 
差込プラグ 


付属品(各 1 ) 三■清掃ブラシ(本体内部装着）•取扱説明書(な証書付） 

※当商品は曰本国内向けであり、日本語な外の説0月書はありません。 

This model is desianed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only. 



特長/よくあるご質問/各部のなまえ 
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まを上のご注意 


必ずお守りください 


お使いになる人や他の人への盾害、財産への 
損害を防止するため、お守りいただくことを 
説明しています。 


火災や感電、けが 
を防ぐために 



■表示を無視して、誤った取り扱いをずることに 
よって生じる内容を次のように区分しています。 


A 


r 死こまたは重傷を負うおそれび 

貢口 


ある」内容です。 


A 


ご壬胃「軽傷を負う、または財産に損害 
を受けるおそれびある」内容です。 


電源コード-差込プラグ-コンセントは 


〇 



I 交流100 viu 外では使わない。 

(义巧-感電-故障の原因） 

電源コードを傷付 
けたり、無理に曲 
げたり、引っ張っ 
たり、束ねたり、 

重い物を乗せたり、 

加工したりしない。 

(火災-感電の原因） 

• めれた手で巧き差ししない。 

(感電-けびの原因） 

♦電源コード-差込プラグが傷 
んだり、コンセントの差し込 
みがゆるいときは使用しない。 

(感電•ショート-発火の原因） 


〇 


♦差込プラグは、コンセントの 
奥までしっかり差し込む。 

(感電-発煙-発火の原因） 

• お手入れの際は、必ず差込プ 
ラグをコンセントか S 巧く。 

(感電-けびの原因） 

• 差込プラグのほこりなどは、 
定期的に取り除<。 

(义災の原因） 

参異常時(こげくさいにおいな 
ど)は、運転を停止して差込 
プラグを抜<。 

(火巧-感電の原因） 

お買いあげの販売店または、 
シャープお客様ご相談窓□にご 
相談を。 


ごほ用や取り扱い時は 


〇 


• 吹出口や吸込□にピンや針金 
などの異物を入れない。 

(感電-けび-異常動作の原因） 

♦改造はしない。修理技術ち LU 
がの人は、お手入れ時とユニ 
ット交換時 LU 外の分解や修理 
をしない。 

(义災-感電-けびの原因） 
修理はお買いあげの販売店、ま 
たはちよりのシャープお客様ご 
相談窓□にご相談を。 


G ) 


参水につけたり、水をかけたり、 
本体に直接水を入れたりしない。 

(本体内部に水び入り、感電-発 
火の原因） 

• お手入れに塩素系-酸性系の 
洗剤を使用しない。 

(洗剤か6有毒ガスび発生し健康 
を害する原因） 

• 幼児の手の届く所では使用し 
ない。 

(感電-けびの原因） 
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■お守りいただく内容の種類を、巧の表示で区分して 
います。 


0 


してはいけない禁止内容です。 


〇 


必ずしなければな5ない強制内容です。 


漏電やけがを防ぎ、 
家財などを守るた 
めに 



電源コード • 差込プラグ • コンセントは 


を. 

プラグを巧く 


必ず差込プラグを持つて巧く。 

差込プラグを抜くと走は、電源 
コードを持たずに、必ず先端の 
差込プラグを持って抜く。 

(感電•ショート-発火の原因） 


を- 

フラグを巧く 


長時間使わないときは、差込 
プラグをコンセントか6抜く。 

(絶縁劣化による感電' 漏電- 
义巧の原因） 


ごほ用や設置時は 


0 


•次の場所では使用しない。 

•ミ谷室など、水がかかったり、 
湿気の多い場所。 

• 食用油など油成分が浮遊して 
いる場所。 

•理■美容院、ク U —ニング店 
など、スプレー作化学薬品を 
使ラ場所。（感電-故障の原因） 


0 - 


本体に柔ったり害りかか!5 
ない。 

(けび-故障の原因） 

とってを持って振り回さない。 

(けび-故障の原因） 




プラズマクラスターイオン発生機の近くでは、フッ素樹脂やシリコーンを配合した 
化粧品など*には使わない。 

13 ヘアケア商品（枝毛コート液-ヘアームース-ヘアートリートントなど)、 
化粧品、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、 ガラスクリ~ 
ナ ー、 化学ぞうをん、ワックスなど。 

本体内部にフッ素樹脂やシリコーンなどの絶縁物が付着し、プラズマクラスター 
イオンが発生しなくなることがありまず。その場合、ユニット電極部のお手入れ 
をして<ださい。 (9 ベー苗 


靈上のご注意 
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ご使用前の準備 


置くところは？ 


I 本体を室内の水平な場所に置< 

♦必ず安定した平らな台の上に置く。 

♦吸込口 -吹出口をふさがない。 

♦テレビやラジオにノイズが入つたり、電波時計が 
正しく時刻表示しないとさは、テレビ-ラジオ- 
電波時計などから 2 mi ； Lh 離ず。 

• 日〜3已むの室内で使用する。 

設置場所~ 

壁や家具などか5離して置いてください。 



9 差込プラグを 

コンセントに 

差し込む 


同じ場所で長期間使用されまずと、本体周辺の壁-床- 
じゅうたんなどびミちれることびあります。 

本体設置場所をとさどを動かしたり、周辺や本体設置面を定期 
的に掃除されることをおずすめします。（床面のミちれについては、 
本体の下にマツトなどを敷いていただくと、効果的です） 


持ち運びかたは？ 



お部屋全体にプラズマクラスター ] 力所に集中してプラズマクラス 
イオンを放出したいとさ ターイオンを放出したいと定 
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運面のしかた 


運転の切り換え 


••を 


ュニット娜 

■ リセット 
(3 秒巧し） 

J 甲ず Q 


う 


I 

-▼- 


1二か巧 

フイル々- 
お手 •wi 
〇 

リセプト 

U 肿し） 
〇 


「弱」 静かに運転したいとき 

「弱」で運転音を抑えて、高濃度プラ 
ズマ クラスター イオンを放出します。 


I 

I 


「強」 強めの風■で運転したいとき 

「強」でプラズマクラスターイオンの 
濃度をさらに増やし、プラズマクラ 
スターイオンの効果を高めます。 


フイルター 
お手んれ 

リセ》卜 
けし） 
〇 


1二か効! 

フイ化々一 
お手人れ 
〇 

リセブト 
【か押し） 
〇 


r 切(消な)」運転「切」 


お手入れ 


フイルター (吸込 □) 


イオン濃度を維持ずるためには、フィルターのこまめ 
なお手入れが必要でず。フィルターお手入れランプび 
点'灯していなくても、フィルターびほこりで目詰まり 
した6フィルターのお手入れをしてください。 



1週間に1回程度 

♦お手入れ時は必ず差込 
プラグをコンセントか 
6巧く。 

(感電や、けがの原因） 


本体側面 (2 力所)の 
フイルターのほこり 
を掃除機で吸い取る 


フイルター 



ミちれがひどいとを 

♦取りはずして水洗いをしてください。 

(取れにくいときは柔らかいスポンジをご使用ください） 

洗う 取り付ける 





ご使用前の準備/運転のしかた/お手入れ 
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お手入れ 


(つづを) 


内部フィルター 


1力月に1回程度 h 



フィルターを取りはずし、内部フィルターのほこりを掃除機で取る 



# ♦掃除機でほこりを吸い取るときは、吸込□で巧さえずぎない。 

♦台所用含成洗剤を使ラときは、洗剤が残5ないよラによく巧い流ず。 
♦必ず日陰で乾かず。 



フィルター リセッ ト ボタンを、 

3秒 1 U 上巧ず 

フィルター、内部フィルターのお手入れが 
終了した5、リセットボタンを3秒政上押 
して、フィルターお手入れランプを消灯し 
て < ださい。 


フィルターお手入 
れランプが点丹し 
ていな<てを、お 
手入れが終了した 
らリセツトボタン 
を3砂な上押して 
ください。 





ュニッ h 潮 



フイ ルター お手入れランプ 


総運転時間が、約72日時間り曰24 
時間運転すると約]力月)で点灯しま 




フィルターお手入れ 
ランプ 


獸おミタ-リセット 


U セットボタンを押すと、2回点滅して 
消な。 


表面を柔6かい巧で巧く。 

ミち: ta がなちに < いとキ 台所用合成洗剤を薄めた液に浸した巧を固くしぼつて、 

< なさます。その後、洗剤び残らないよラに、よくなき 

取ってください。 
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巨力月に 1 回程度 （1 曰24時間使用の場合） 


ユニットの電極部に付いたほこりを 
付属の清掃ブラシや、市販の綿棒で 
取り除<。 

ユニッ トのはずしかた QB ) 

清掃ブラシの場所 应^ 





電極部に触れない。（けがのおそれ） 
電極を変おさせない。（故障の原因） 
接続端子に軸れない。（故障の原因） 


♦巧れが落ちにくい場含は、市販の綿棒を 
少し水で湿5せてか6お手入れをしてく 
ださい。 


ユニツトの交換 


使い始め 

▼ - 

総運乾時間 
約1ス500時間 

♦交換してくだ 
さい 

▼ - 

総運起時間 
約19,000時間 

♦運転が停止 




丽黑れ 

ユニット交換ランプ 

[ 点滅 ( 赤色） 

1 

■ リセ y 卜 

け国 

〇 





I 


妾’•誓， 

フイルター 
石手 •Wl 
0 

リセット 

けがし） 

〇 


ユニット交換ランプ 
速い点滅 ( 赤色） 




※ユニットを交換し運転するとユニット交換ランプ 
は、消灯します。 (10 ベ- ジ) 


〇 


お手入れやユニット交換の際は、必ず 
差込プラグをコンセントか百抜く 

【感電 や、けがの原因】 


総運転時間び約17,己00時間 （1 曰24時間運転した場合約2年)経過ずると、ランプび 
点滅して ユニッ ト交換時期をお知5せしまず。 

強」/「弱」運転のどち5で運転してを、ユニットの交換時期は同じでず。 


お買いあげの販売店でご購入ください。 

• 品名：交換用プラズマクラスター 
イオン発生ユニット （1 個） 
♦おを： IZ - CB 100 

• 希望小売価格：巨，300円 

(税巧価格6,000円) 



※ユニットの保訪期間は、お買いあげの曰 
から2年間でず。 


.ニツト交換ランプ 



お手入れ/ユニットの交換 
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ユニツトの交換 (つづき) 



〇 ユニット交換の際は、必ず差込 
プラグをコンセントか5巧く 


【感電や、けがの原因】 


ユニッ ト 交換の しか; 




吕個の ルーバーと 手ネジ カバーを 
はずして、吕本の手ネジをはずし 
本体 カバーを 取りはずず 

手ネジのカバーは左ちにねじりなびら 
引っ張ると、簡単にはずせます。 





新しいユニットを取り付ける 


ユニット側のコネクターを、本体側の 
コネクター受け部に拝入しなび6、 
本体に取り付けます。 

※ユニットをお理に挿入しないでくだ 
さい。コネクターピンが、変形する 
ことがあります。 




0 差込プラグをコンセントに入れ、 
運転ボタンを巧し、ユニット交換 
ランプび消なしていることを、 

認してください 



♦ちいユニットは燃えないごみとして廃棄してください。 

※廃棄物の分別ルールびある地棚こおいては、そのルールにしたがってくださし、。 
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運転ランプ r 弱」 r 強」(青)が 
同時にゆっくり点滅 

贪滅清り ぜ 

声を I 。ザ 
ミ；をI B す 

。》;し） 

0 


• プラスマクラスターイオンび発生して 
いません。 

-ユニットび正しく拝入されていますか。 
ユニットを取り出し再度奥まで挿入し、 
運転ボタンを押してください。 

• ユニットの電極部のお手入れをしてく 
ださい。 


フイルターお手入れランプ 
(樹び点口… 


I 


フイ JW- 

三ぉをれこ 

リセクト 
(が押し） 
〇 


• フイルターのお手入れをしてください。 
•リセットボタンを巧しましたか。 

• 3秒！;■(上巧してください。 


その他の表示 


>本体の故障でず。 

差込プラグをコンセントか6抜いて、 

お質いあげの販売店にご連絡ください。 


音びずる 

•「ジー」と音びずる •プラズマクラスターイオンび発生ずる 一 

ときの音で、異常ではありません。 

. r バサバヴ」と音がずる •フィルターにほこりび付いていませ 7,8 

んか。フイルターのお手入れをして 
<ださい。 


故障かな？ 


f 屋理依頼やお問い合わせの前に、 
ちラー度お調べください。 



こんなとさ 


お調べください 


運転しない 


•差込プラグびコンセントか!5はずれて 
いませんか。 

正しく接続してください。 


ユニット交換ランプ 
び点滅 



• プラズマクラスターイオン発生 ユニッ 
卜の交換時期でず。新しいプラズマク 
ラスターイオン発生 ユニッ トに交換し 
て < ださい。 


B ユニットの交換/讓かな？ 
W 9 8’ 8 
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巧証と アフター ヴー ビス (よくお読みください) 


修理を依頼されるときは 



1 「故障かな？」（〔な^ ) を調べてください。 

2 それでを異常があるとさは使用をやめて、必ず差込プラグをコンセントか5掠いてください。 
3 お買いあげの販売店にご連絡ください。 


■ 便利メモ 

お買いあげ曰 

販売店名 ] 

ぉ客様へ… 




お買いあげ曰-販売店名を記入されると 
便利です。 

年月曰 

電話 （ 

) - 


广保証期間中 J 

♦修理に際しましては保証書をご提示くださ 
し、保証書の規定に従って販売店が修理さ 
せていたださます。 

〔保証期間が過ぎているときは I 

♦修理すれば使用でさる場合には、ご希望に 
よりち料で修理させていたださます。 


保証書卜体) 


♦保証期間…お買いあばの曰か51年間でず。 

ただし、プラズマクラスターイオン発生ユ 
ニットのみ、2年間です。 

保証期間中でを有料になることがありまず 
ので、保証書をよくお読みください。 


〔修理料金のしくみ I 


♦修理すれば使用でさる場をには、ご希望に 
より有料で修理させていたださます。 


技術料 

故障した製品を正常に修復する 
ための料金です。 

部品巧 

修理に使用した部品化金です。 


補修用性能部品の保有期間 


♦当社はプラズマクラスターイオン発生機の 
補修用性能部品を製品の製造巧切後、6年 
保有しています。 

♦補修用性能部品とは、その製品の機能を維 
持するために必要な部品です。 


mm 

口 


長年ご使用の場合は商品の点検を！ 

こんな症状はありませんか？ 

♦運輯ボタンを押してち運転しないとさびある。 
•電源コードや差込プラグ、器体び異常に熱<なる。 
•電源コードを折り曲げると通電したりしなかった 
りする。 

•いつをと違って温度び異常に高くなったり、こげ 
臭いにおいびする。 

•本体ケースび変形している。 

•モーターの回転び止まったり、遅かったり不規則 
なとをびある。 

•その他の異常や故障びある。 



故障や事故の防止のため、使用 
を中止し差込プラグをコンセン 
卜か5巧き、必ず販売店に点検 
をご依頼ください。 

なお、点検*修理に要する費用 
は販売店にご相談ください。 

•左記症状びなくてち、お買い 
あげ後3〜4年程度たちました 
ら、安全のため点検をおすす 
めします。 

点検費用については、販売店 
にご相談ください。 
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お客樣ご相談窓口のご案内 

I 修理 • お巧0巧い-お手入れについての r ご相談 J な6びに r ご巧 tij および、万一、製品による事巧が発ちした ■ 
場合は、 お買いあばの販売巧 、または 下記窓□ にお囲いをわせください。 I 

電話番号をお確かめのラえ、お間這いのないようにおかけください。 I 

FAX 送信される場合は、製品のおをやお問い合わせ巧容のご記入をお願いいたしまず。 I 


■よくあるご割恥どは A ‘ ソ]ンか5検索できまず。 I シャープお問い合わせ I ■甲涵 

http://www.sharp.co.ip/support/ 

/ 1 £j 


ほいかたや修理のご巧談 


【おさ樣巧設センター】 


0120 ■ 078 -178 

携帯電話- PHS からちご利用いただけます。 

g 村時巧 I ♦月曜〜±曜： 9:00〜1扫：00 


■ IP 電話などでフリーダイヤルサービスをご利用いただけなレ場合は… 


(年末年始を除 <) 


♦日曜巧曰： 9:00-17:00 


電話 

ファックス 

06 - 67白2 - 1己82 

0巨- 6792 -已993 

〒己 81-8 己8己大阪府八尾市化亀井町 3-1-7 吕 


r 修理品引を取りヴービス J のごま巧 




r 修理品引き取りサービス」とは、電話で修理な頼いただきますと、当社指定の運送業者びお客様のご都合の良い日時に 
ご自宅まで訪問してお預かりし、鮮社で修理完了を、ご自宅までお届けに伺うサービスでず。 


fAiiy 沁 > 

^呆証巧間内1^ 

呆話期間が IJ 


※サービスエリア：日本国内巧域。ただし、ミ中绳県を域(離島を含む)および鹿巧島県奇美市•大島郡を除く。 


1，〇00円+捆包資材費+け引き手数料 


■ [圆泌爭 
巧話お間内 I 结 
保話期間が G 辜 


無料(照正書記載の r 保証規定」に準じまず） 


有料(修理巧容により異なりまず） 


》谓包料を含む往復料金(巧別） 


※保証期間內でち有料になる場合びあ D ます。詳しくは巧註書をご確認ください。 



【お客樣相談センター】（0120 - 078 - 178) にお電話でお申し込みください。 


-CiV 


当社指定の運を業ちびお引き巧日に伺います。 


■お引を取りの時間は、下 iS 時間帯よりお還びいただくことびでをまず。 

[ 午前中 [12:00 〜14:00 [14:00 〜1反00 ] 16:00〜 18:00] 18:00〜21:00 

■お引さ取り曰は、ご巧頼曰の翌日 L ソ降となりまず。 

■ 18:00 〜吕1:00の時間帯は、±、曰、ネ兄曰を除きまず。 

■巧通事情などの理由によりご指をの時間にお伺いできない場合びございまず。 

※離島の場合は、船 M 更等のスケジュールにより、ご訪問でをる日時がを動しまず。 

※修理品は当社指をの運送業をぴ巧包箱を持参してお伺いし、捆包させていただをまず。 






修理完了を、シャープエンジニアリング(株)よりご運活いたしまず。 


■ご連結時にヴービス料金(修理料金+利巧料)と発送日をご連結いたしまず。 
■当社指をの運送業をが修理完了品を、お届けに巧いまず。 

■サービス料金(修理料+利巧料)を指定運送業者に、現金でおま化いください。 

※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時がを動しまず。 



保証とアフタ—ヴ—ビス/お客様ご相談窓□のご案内 
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仕様 


[ m を 

に- C 100 ' 

電 源 

100 V ■ 已 □- 巨 OHz 共用 

適用床面積(目ま) 夕 

約已置 (10 m 2) 

運転モード 

「剔 

「強」 

定格風 量 

0.日 m 3/ 分 

1 '己 nW 分 

消費電力 

3.已 W 

9.0 W 

1時間当たりの電気代 

約0.08円 

約0.2円 

運転 音 

26服 

40犯 

がお寸法 

(幅)140 mm (奧行)160 mm (高さ)340 mm 

製品 質量 

約2.已 k 旨 

[ 電源コードの長さ 

約] .8 m 


※この商品を壁際の高さ約已已 cm の台に置いて、 r 強 J 運転時に部屋中央付近(床上から高さ1 .2 m ) の 
地点で、空中に吹を出されるイオン個数が、約2已，□□□個/ cm 3 測定できる部屋の広さの目まです。 
♦イオン個数は室内の状況や使いかたによって異なります。 

♦ 〇〜3已むの室内で使用してください。 



人や環境に影響のあるちのは、でさる限り少なく。 

• 燃やすと有害ガスび発生するおそれのある特定臭素系 
難燃剤を全廃。 

• すべての基板に無鉛はんだを採巧。 


限りある資源を再利用。 

• U ヴイクル解体の分離-分解び容易な 
構造を採巧。 


人と家電と暮らしをつなぐ、シャーブのを員サイト 

SHARP 1 CLUB 

http :// iclub . sharp . co . jp / m / せひ、ご登録ください 


SHARP ! CLUB は、おぎさまがごを巧のシサーフ製品に 
ついて、便利な使いちや、霞品のサボート•サービス、キヤ 
ンベーンなど、一人ひとりにさったサービスをご利巧いた 
だける会員さま向けサイトです。 


( お電話をおかけになる前に 


I もう一剖よくあるご質剧 （ Ei ) 「故障かな？」 
crn ^ をご確認ください。 


■よくあるご質問などはバソコンか6検索できます。 ►►► I シヤ-プお巧し值わせ I 呵 a 


/® 巧いかたや惊巧のご巧設 V 

霞 0120 - 078-178 

I S 付時巧 I 参月曜〜±曜： 9;00~18;00 
(年末年を巧おく）参日曜•祝日： 9：00~17：00 




nttp://www.snarp.co.jp/support/ 


r 修埋品引を取〇サービス J のごま巧 


r 修理品引き取りヴービス」とは、電話で修理依巧いただきまずと、当社指定 
の運送業をびお客様のご都合の良い曰時にご自宅まで訪問してお預かりし、 
おれで修理完了を、ご自宅までお届けに巧ラヴービスでず。 


※口電話からのお申し込みや「修理品引き取りサービス」の確認事頃などは、取扱説明書13ページをご覧くださし、。 

シャープ株式会な 


本 社〒已4已 -8522 大阪市阿倍野区ち池町22蚕22号 

健康-環境システム事業本部〒已81 -8585 大阪府ノ僱市化書井町 3T 目1ま72号 


_お申し込み. 

【おさ谋巧設センター】 （0120-078-178) にお電話でお申し込みください。 


お S 巧巧致センター 


MY 家電登録のご案内 

詳しくはホームぺージでづ 


リサイクル 


シヤ ー プは エコ ホ ジて イプ。 


プラスマクラスタ—イオン発生機 - G - C 100 


取扱説明ま 


Printed in China 

TINSJAO 已 2 KKR 之 lOM - CCN ) @ 



















































